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fst  de  cm  = 1131  1l/l2  = 

bas:  meddelar  kbs  rapporterar  : den  10/12  kl 
obs  ett  ovanligt  ljussken  1 b = 300  grader. 
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ljuset  visade  sig  med  omkr  3 min  meLlanrum  och  varade 
c:a  2 min  i form  av  vita  blixtar,  blixtarna  gingo  från 
marken  ntrttt  t itx  rakt  upp  10  a 12  grader,  där  skenet 
dela  sig  i två  grenar,  c:a  15  grader  åt  vardera  hållet. 

skenet  syntes  sista  gången  kL  2040.  + k 
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coll  till  tnr  1131 

bas  meddelar:  kbs  586  raporterar:  o s v + k 
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